VikipeediA 

Guato keel 


Guato keel on Brasiilias Mato Grosso osariigis kõneldav 
peaaegu väljasurnud keel, millel kindlaid sugulaskeeli ei 
ole. 

Kõnelejate arv oli 2006. aastal 4 


Viited 



guatokeel 

Kõneldakse 

Brasiilias 

Piirkonnad 

Mato Grosso osariik 

Kokku kõnelejaid 

4 

Keelesugulus 

isolaat 

Kiri 

- 

Keelekoodid 

ISO 639-1 

- 

ISO 639-2 

- 

ISO 639-3 

gta 


Pärit leheküljelt "https://et.wikipedia.org/w/index.php?title=Guato_keel&oldid=5372153" 
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